を全上のごミ主意 
ご使用前に 

各部のなまス （付属品 • 別売品） 
食品を入れる 'どこに人れる？ 

-入れな<ていいちの 
-各室の温度のちびい 

操作パネル 

参ドア閉め忘れ防止ブヴー 



こんなとさは ■移動/産搬 

-長期間使わない 
-停電 

-製氷皿を空にずる 

21 

故障かな？ 

22 

保証と アフターサービス 

26 

お客様ご相談窓 □の ご案内 

27 

i ± li -除霜運転 

28 


お手入れ 

参本体-付属品 
参付属品のはずしかた 
参給水タンク 
参庫内巧の交換 


節電する （留守節電） 

自動製が 

参自動製氷のしくみ 
参氷をつ < る(通常製氷 • おいそぎ裂氷) 
参製氷を止める（製氷停止） 

参製氷皿を清掃する（製氷皿清掃) 

冷 ず 

参すばやく凍らせる（おいそざを凍） 

温度調節 

参温度を上げる-下げる（温度調節） 
参冷凍室(下)をお温にする（低温;令凍） 



SHARR 

冷凍冷蔵庫 

取扱説明書 

お名 

エスジェイ イーエス エス 

SJ-ES41S 



特長 

•ナノほ温脱臭触な 

脱臭触媒は、冷気の通路に設置していまず。 

操作、お手入れの必要はありません。 

( 野菜室は直接;令気び出入 0 しないので、、 
i 脱臭は、はたらさません。 ] 

•を却パネル(を蔵室） 

庫内温度のムラを少なく保ちまず。 

冷却 j くネルの’’間接’’;令ま P 方式で、風を当てずに 
食品を包み込むようにやさしくをやします。 


お買いあげいたださ、まことにありびとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
ご使用の前に r まを上のごを意」を化ずお読みください。 
お読みになった後は、いつでも見ることびできる所に必ず保を 
してくださし、。 


16 

17 


15 


10 


ぺージ 


はじめに 


巧いかた 


お手入れ 


因つたとキ J 


is 


344 

1 










































まを上のご注意 


必ずお守りください 


お使いになる人や他の人へのを害、財産への 
損害を防止ずるため、お守りいただくことを 
説明していまず。 


■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに 
よって生じる内容をなのよラに区分しています。 


A 巧な化 「死亡または重傷を負ラおそれび 
胃1=1ある」内容です。 


A ま意 


「けびをしたり財産に損書を受け 
るおそれびある」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、 
なの表示で区分しています。 


してはいけない r 禁止」内容です。 

© 必ずしなければならない「強制」 
内容です。 


乂災ゃ 漏電、 
感電、 大けびを 
防ぐ 




設置時は (4~5ページ) 

0 参水がかかる所に据え付け 

ない 0 

維縁び悪くなり、感電 -;會 
火災の原因） 

参周囲のずさ間はふさが 
ない 

(冷媒び漏れると滿留し、発火.爆発の原因) 

♦か平で丈夫な所へ 

(不安定な場所は、ドアの開閉などで 
冷蔵庫び倒れる原因） 

♦地震にそなえて転倒防止処置をする 

お買いあげの販売店にご相談ください。 

© 参湿気のをい所-水気の 
ある巧で使ラとさは、 

ァ-ス 線接続アース • 漏電しゃ断器を 
取り付ける 

(漏電時の感電-故障防止） 






^電源や電源プラグ-コードは 

0 ♦コードを持ってプラグを抜かない 
♦を蔵庫で壁などに巧し付けない 
参束ねない-傷付けない 
参めれた手で触らない 
♦傷んだプラグやコード、 

ゆるんだコンセント 
は使わない 

(感電.過熱.ショート.発火の原因） 




参定格1己 A • 交流10 0 V のコンセント 
を、単独で使う 
♦コードを下向きにし、 

プラグを根元まで 
確実に差し込む 

参お手入れ時はプラグ 
を巧く 



参定期的にプラグに 
付いたほこりを、 
乾いた巧でふきとる 

参長期間使用しない 
と舌は、電源プラ 



グをコンセントから巧く 


(感電.漏電.乂災の防止) 



^廃棄時は 

〇 ♦廃棄やリヴイクルでの 
保管時、幼巧閉じ&めの 
おそれがある場合は、 

ドアパッキングをはずす 

♦廃棄時は販売店や市阳巧に引き渡ず 

(放置すると;令媒漏れによる発火.爆発 
, の原因） 
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^ ご使用時は 

0 ♦を蔵庫の上に物を 
のせない 

参を蔵庫にのらない、 

ぶ5下がらない 

♦引さ出したドアに、 

重みをかけない 

参自動製化機の機械 部し町氷ヶース上方) 
に手を触れない 

(けびの原因） 

参本体や庫内に水をかけない 

(漏電.感電の原因） 



♦引义しやすい物は入れない 
参可燃性スプレーを 
近くで使わない 

(引火.爆発の原因） 

♦脱臭器などの電気製品を入れない 
♦を却回路(側面-背面)を傷付けない 

(冷媒び漏れると発火-爆発の原因） 

;令却回路(側面-背面)を傷付けたとさは、 


义気を避け窓を開けて換気 


にご相談 < ださい。 

♦学術試料-薬品を入れない 

(変質のおそれあり） 

家庭用冷蔵庫では温度管理の難しいをの 
は保をでさません。 



^ご使用時は 

0 ♦食品を棚類の前にはみ出させない 

参ドアポケットの底まで入5ない食品は入れない 

(食品び落下すると、けびの原因） 


参ビンをを;ましない 

(中身び凍ると割れ、けびの原因） 

♦引き出し式ドアや棚を強く引き出さない 

( ドアのはずれや棚の食品の落下で、けがの原因) 


♦ちま室内の部品-食品-容器(とくに金 
属製)にめれた手や体の一部で_ 

独れない 

(触れると離れなくな0、 

凍傷.けびの原因） 

とくにお子様にミ主意。 


じ 

%遠 


参におったり、変質した食品は食べない 

(病気の原因） 


♦他の人がを蔵庫に触れているときは、 
ドアを開閉しない 

(指をはさむとけびの原因） 


♦を蔵庫の下に手や足を入れない 

(発熱部で火傷、部品に曲れてけびのおそれあり） 
とくにお子様に注意。 

参頭をぶつけない 

とくにお子様にミ主意。 



© ♦引き出し式ドアの開閉は取っ手を持つ 

( ドアの上面を持つと指をはさむなどのけび 
の原邸 


参改造しない 
修理技術ちむがは、分解 • 
修理しない 

(火災.感電-けびの原因） 



^移動-運搬時は屈^^ 

〇 参傷付きやすい巧では、あ日かじめ毛布な 
どを數く 


〇 ♦都市ガスなどが漏れた6窓を開け換気する 

(コンセントに触れると引火-爆発の原因) 

参庫内'灯は指定のものを使う 

参こげくさいときは、プラグを巧く 

(乂災の防止）販売店にご相談ください。 


♦移動用取っ手を持って運ぶ 

(持ちかたび悪いと手びすべりけびの原因) 

























ご使用前 



0 


を蔵庫の上に物をのせない 


【物び落下し、けびの原因】 


きしむ床 ^ 
^ ガスコン□の横ソ 


水平で丈夫な所 
熱気•湿気のかない所 
直射日光の当た b ない所 
(冷却力ほ下やプラスチック変色の原因） 
テレビ•ラジオ'電話機'インターホンから 
離れた所(音声' 映像の乱れの原因） 
冷蔵庫にアースをすると、乱れびおさまる 
ことびあります。 

じゅうたん' たたみ' 塩化ビつレ製床材など 
には丈夫な板を敷く。 

(熱で変色'変形したり、 

底の吸込口をふさぐ 

ことびあるため） 空気 


じゆラたん 




地震にそなえて丈夫な壁や 
せに固定する 



水平に固定する(振動による騒音防止のため） 

①べースカバーをはずす。 

© 左ちの調節脚を床に付くまで回す。 
(水平になるよラに調節する） 

感べースカバーの突起(左ち)を本体の穴(左ち） 
に差し込む。 



図は必要最小設置寸法です。 

(消費電力量測定時のゴ法とは異なります） 



設置する 


放熱スぺ—ス 


固定ずる 


設置場所 


•放熱による空気の流れで、周囲の壁び巧れ、変色することびあります。 


















































庫内を冷やず 


庫内がをえるまで 
なるべくドアを開 
けないで。 


巧 



庫内を清掃ずる 

• かた < 絞っためれぶさんでふ<。 

最後にか日ぶきをし、水分を取り除く。 
• 給水タンク- P 、 宁氷ケースは水洗いする。 
(給水タンクの水洗い QE )) 


rM 製化皿ははずだまだん 

<製氷皿> 



発泡スチ□ールと樹脂カノ（一も、 
はずさないでくださし)。 

お包材ではありません。 



電源プラグを差し込む 



庫内がをえるまで 

通常2〜3時間 

夏場約10時間む上かかります。 


製か皿を清掃ずる 〇4^ 

(製氷機内部に、においやちれび付いていること 
びあります） 



アースにごし、て 


湿気のをい所-水気のある所では必ず 
アース-漏電しゃ断器を取り付ける。 

(漏電時の感電防止のため） 




•アース端モびないとさ、市販アース線を 
使ラとさ、漏電しゃ断器の取り付けは、 
お買いあげの販売店または、電気工事店 
にご依頼ください。 


食品を入れる 

(氷をつくる(_13ページ) ) 



•使いはじめにプラスチックからにおいびする場合びあります。念のためににおいびこもらない 
よラに、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。 

• ドアを開けたまま電源を入れると電モ音び鳴りますび、ドアを閉めると止まります。 
•はじめは大さい運転音びしますび、異常ではありません。をえるにしたびい、おさまります。 
•庫内び;ちえる前にき品を入れないでください。をえるまでに時間びかかったり食品び傷むこと 
びあります。 
















































さ部のなまス 


本体-付属品 


棚-ル物ポケットは、 
お好みの位置に変え 
ましょつ。 



庫内な 



温度センサー 

固い容器を当てな 
レで < ださい。 

フリーセット棚 

け斤りたたみトレー） 




ル物ポケット(ル） 

ル物ポケット(大） 

たまごケース （14 コ入） 

たまごびないとさは裏返し 
てル物食品入れに。 


給水タンク 



ミき水フィルター 

水道水のカルキを抑えまず。 

-ボトルポケット 


チルドケース- 

チルドケース上部のすさ間は、；令気循環のため必要です。 





横から見た図 


吹出口 

吸込 □ 

チルド 

ケース 



位置の変えかた 

(3 段階） 

①半分引さ出す。 

細月の凹みと壁面 
の突起を合わせる） 
這)上または下に移動し 
巧し込む。 




位置の変えかた 

(2 段階） 

ポケットを持ち上げて 
はずし、別の突起に 
はめ込む。 
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調湿プレート 

はずせまはん。 


ベー スカバー 




貯化ケース 
防音シート 

シャベル 




、 ィ を蔵室 

製氷室 

を凍室(上、下） 

野票室 

その他 

フリーセット棚(前/後） 
チルドケース 
たまごケース 

給水タンク 

棚に枚） 

ル物ポケット(ル: 2 コ） 

貯氷ケース 
防音シート 

シャベル 

を凍ケース(上/ル/大） 

野菓ケース 
小物ケース 

ベースカバー 
取扱説明書* 
保証書 

ボトルポケット 

ル物ポケット(大 :2 コ） 

…… 

. ，.ホ字壁 吗…麵 樹脂網盛 . 5 


※当商品は、日本国内向けであり日本語 iU 外の取扱説日月書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only. 



型番 

希望ル売価格(2010年3月現在） 

参照ページ 

転倒防止用べルト (2 本セット） 

201939 0064 

2,100円 

( 税抜価格2,000円） 

4ぺージ 

アース線(長さ約 2.9 m ) 

2] 〇已36 0132 

42日円 

(税巧価格400円） 

已ぺージ 

を蔵庫用温度計 

201939己078 

1，470円 

( 税抜価格1,400円） 

1目ぺージ 

1浄水フイ ルター 

201337白078 

84日円 

(税巧価格800円） 

20ぺージ J 


おホめはお買いあげの販売店へ 

型番-希望ル売価格は変わることびあります。お買いあげの販売店でお確かめください。 









































































































































食品を入れる 


冷蔵庫内はときどき点検し、鮮度び落ちないうちに使いましょう 



野まのかしこい 
保ちのしかた 


まらにひと工夫 




丸ごとキャベツ 


おをくり巧を、 
水を含ませた 
ペーバータオル 
をつめる。 


水気をとる 

ケースに水びたまり、 
野菜び傷みやず< 
なります。 


大巧や人参の票は 
切り落とず 

水分やお養分び 
葉に吸収されて 
しまいます。 


ほいかけレモン 


切り□に薄く 
砂糖をめり、 
ラップで包む。 



しいたけ 

ひだを上にする。 
ro / A 胞モび落ちると 
傷みやすくなり 
よ9 〇 




レタス 


おにル麦粉を 
つける。 

茎の部分の変色 
を防ざます。 
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• 上段は長期ストック場所として、 

未開封のびん•巧 類などを。 

• 卵は、たまごケースへ。 


ぶ 



同 




'-…お願い' . 

の出□付おに水気の 
をい食品を入れない 
で < ださい。 

温度びほくなり、食品 
びまることびありま 
す。 

チルドケース 


の出 □ 


fv 


-づ 


g 「 ii — r 正; 

■ 


1。1 I 

















♦乳製品：ヨーグルトやチーズなど 
• 発酵食品：納豆やみそなど 
♦練製品：かまぼこやちくわなど 
♦加工品：ハムや ソーセージ など 
• 生鮮食品：肉類や魚介類など 







吸込 □ 



(チルドケースの奥) 


• よく使うを凍食品 
• お茶 や 乾物 




• 長期保存ずるを凍食品 
• ホームフリージング 
• アイスクリーム 




お願い 

ケースに直接水を入れて氷を作らない。（ケースび割れるため） 

-巧のものは入れないでください。- 


炭酸敦料 

中身び吹さ出し、;令凍 
室をミちずことびあり ^ 

ます。 Itifilw 


きをき ! J (たたくなど中身を混ぜる 
ことで;令却するちの） 

中身(尿素や硝安など）に1 . 
びをれるとさびること /-*22 LJ ；^ 
びありまず。 -- 


-をまに向かない食品（巧質ずる）- 

• マヨネーズ-かまぼこ.寒天菓子など。 

• たまご（錦糸卵や泡立った卵白なら 〇) • 牛孚 U ホワイトソースなら 〇) 



■ こんなとをはラップをして<ださい。 


•乾燥しやすい野まや型くずれしやすい野菜。 



白票 ねぎ ''…レタス''' ほ5れん草 

• 野まびかないとを。 （ 野菜ケース内び乾燥しやすくなります) 
•より長持ちさせたいとさ。 

(ラップをするとより乾燥び防げます） 


を凍室も同じくごを意ください。 


•-お願い…< 

ケース内に食品などを落とさないでください。 
(ケースのひびや割れの原因） 


食品は、 
ケースに 
おさまるよラに 
入れて 
ください。 



温度は、周囲温度30で、温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、を定したときの目をの温度です。（ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します） 






























































































































操作パネル 


T 








ドア閉め忘れ防止ブザー 


ドアを開けていると]分後と2分後にピピッ(各1回)、 
3分を過ざるとピピピッ、ピピピッ、•''(繰り返し)と 
鳴り、お知日せします。 


ドアを閉めると止まります。 
冷蔵室-製氷室にあります。 


を凍室(下)を低温(約- 23’ C ) 
にするとをに。 riT ^ 


ドア開閉のない間は節電 
運転をします。 C 11ベ—ジ) 


結露防止ヒーターを弱にす 
ると点'灯。 （11 ベ-ジ） 


温度調節ボタン 

冷蔵室.冷凍室(下)の温度 
を調節するときに。〇6^ 


停止……自動製かを停止し 
ます。 广吊こ巧 

皿清掃…給水タンクの水で 
製氷皿をすすざま 
ず。 （ 14ベ-3 


こんな機能もあります 


庫内にあ0ます 


を 

凍 

ら 

せ 

逃 

や 

C 

K 

び 

< 

さな 

凍ら 

氷 

をつ 

(13. 

ベー: 

ジ） 


ど。をば速。 
なにさす。りす 
魚きしうすよま 
やといよま常り 
肉るおいせ通く 
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節電ずる 


◎直射日光やガスコン □ 

か5遠ざけて！ 

冷蔵庫の周囲温度び高く 
なると、冷えび悪くなり 
ます。 


◎ ドアの開閉はでさるだけ 
すばや< ! 

開けている間は、庫内の 
温度び上びりつづけます。 


◎詰め込みすぎない！ 

冷気の流れび悪くなるので、 
庫内を十分にをやすまで時間 
びかかります。 


◎よくをましてか日！ 

熱いままでは庫内の 
温度び上びります。 

(また他の食品に悪影響をおよぼします） 


結露防止ヒーターを弱くずる（湿度びおいときに） 



► 


結露防止弱開始 


結露防止弱 

て 点打) 


結露防止ヒーター 


省エネのためのポイント 〜余分な電気を消費しないために〜 



圧縮機の運転時間を抑え、除霜を効率的な周期でおこないます。 
約10%の節電がでさまず。（が出-おやずみのとさに） 



• ドア(冷蔵室-製氷室)を合計3回 
開閉すると自動的に解除します。 

• おいそぎ(冷凍/製氷)運転中は、 
終了後に留守節電を始めます。 


留守節電 


の 

熱 〇 

を！ 放す 
間る とま 
きけ so 
す 付なな 
けえ かく 
だ据び悪 
るて 間び 
さけさ 率 
で おす効 
◎ 


解除する 


開始する 































































自動製化のし < み 



パイプ 給水タンク(約 1.0 L ) 



満か検知について 

検巧レノ（一び離氷前に貯氷量を調べます。 
満氷時は離氷しません。 



検知 レバー 
ここで満氷を検知 


(横か S 見た図） 


/- 

設置直後 

約6〜8時間 
(夏場)約吕4時間 

通常製化 

約2時間 

おいそざ製氷 

約1時間20分 


(周囲温度 30 °C • 温度調節「中」-ドア開閉なしのとさの目を） 


こんなとをはを記より 
製氷時間び長<なります。 

•夏場など室温び高い。 

•を場など室温び低い。 

• 食品をを量に入れた。 

• 除雷運転中。 

•ひんぱんにドアを開けた。 
•製氷を再開させた直後。 



>氷の上にシャベルや食品を置かない。 

誤った満氷検巧や検巧レノ（一破損などの 
原因になったり、ケースび引さ出せなく 
な0ます。 




知つておいて<ださい 


貯か量 


.回 (8 個)の製氷時間 


製かのしくみ 


12 



















































































化をつ < る 


0 


自動製氷機(貯かケース 
上方)に手を触れない 

【けびの原因】 



惊口：製氷停止中 1 
档打：自動製氷中 j 


製氷ボタン 


操作ノ（ネルの「停止」ランプび 


消灯しているか確認ずる 

点灯している場合は、製氷ボタン 
を巧してください。 



水を入れ水平に運ぶ 


使用ずる水 

■水道水(日 ocLu 下） 



街 

潜 



奥まで確実に巧し込む 



水を補給ずる 

水は衛生上]週間を目安に入れ換 
えてください。 


お湯 お茶 ジュース 
清涼軟料水 

(製氷不良や故障の原因） 
■一度沸騰させた水. S ネラルウォ 
ーター' 井戸水-ミき水器の水など 
を使う場合は、こまめにお手入れ 
して < ださい。 

(塩素ミ肖毒されていないので、雑 
国.カビび繁殖しやすいため） 

•空のまま放置すると、約2時 
間ごとに音びすることびあり 
ますび、異甫ではありません。 



ち凍製氷 

「製氷」消な 


お凍製氷 


為し、云 


在-'ぶ 


► 


冷凍製氷 


f '争 3 ; I 


おいそざを凍と同時にでさま 
せん。 

■製氷停止中はできません。 


P 、 宁氷ケースび満 
氷のとさは、設 
定を受け付けま 
すび、製氷しま 
せん。 

(約]時間後に通 
常製氷に切り替 
ねります） 



おいそざ製氷 


自動的に製氷をくり返ず 


通常製氷 


開始する 


「製氷」消打 



































































































製氷を止める 


製氷停止液間やを期などに) 


I »± nnsfi 1 

y 


► 

停止ランプを 
点なさせる 




0 給水タンクを空にずる 

曰陰で乾かし、セットしてくださしん 


製かを再開するとき 






停止ランプを 
消'灯させる 


停止皿清掃 


J im 


再開 


■製氷停止後、1度だけ離氷 
するので、製氷皿と検巧 
レバーび 動さます。 

製氷室に食品を入れる場合、 
約2時間後に入れてください。 
(検知レバー破損防止のため） 

(12 ページ） 


給水タンクを 7 j < 巧いし、水を入れてセツトずる （ 20ページ) 


製が皿を清掃ずる 


I (使いはじめやを蔵庫をしば5く使用していなかったときに) 


0 給水タンクに水を入れ、セットずる 

P 、 宁氷ケースに氷びある場合、別の容器に移す。 



タオル 



貯かケース 


おかケースにタオルなどを敷く 




製か室ドアを 
閉め、 

2秒ムソ上巧ず ►► 


亭止\の病掃 

製氷皿清掃開始(約4□砂間) 



ランプが消えた5、ちラー度製か停止/清掃ボタンを2秒 LU 上巧ず 



•清掃に使用した水び巧氷 
ケースにたま0ます。 


(約] 00~200 ml ) 
タオルで吸い取5ないと、 
ケースを取0出すとさに 
水びこぼれます。 


•動作中は、製氷室ドアを 
開けない。 


h ランプが消えた5、貯かケースをはずし、タオルを取り出ず 
Lm 貯かケースは、柔5かいスポンジで水洗いし、 7 j < 気をふさとつて取り付ける 


知らせ） 

清掃後は、製氷を停止 
していてち、製氷を再 
開します。 

































































a し 、 i 


消灯 


ち凍製氷 
おしぶき 




► 



を;まランプを 
消'灯させる 


ぶま製氷 


舊 

消灯 


、.ジで 


/お知ら甘) •巧要時間は周囲温度 I しよって変わります。 

•除霜運転と重なった場合は、除雷運転終了後に 
おいそぎを凍を始めるため、終了するまで4時 
間じ(上かかることびあります。 


上手なホームフリージング術 

( 17 ぺ—ジ） 


巧 


すばやく凍 S せる 


おいそざ冷;’ 


を凍室(下)でおこないます。 


食品のおいしさを逃さないようにずばやく;令;ましまず。 




を;まケース(か)の 
上に食品を置く 


を凍製氷 


おし 





( j 就 J をを製氷 

'' — O' ィ 〇 ► • 


じち;ま」を選ぶ 

■- -- . 

通常のを;まに戻りまず 


鱗調' 


おいそぎ冷ま開始 


ぶ凍製氷 



I 熱い食品は;令ましてから。 


I おいそざ 製 かと同時にでき 
ません。 


中止する 





















































通度を上げる • 下げる 


温度調節-- •を蔵室、を;ま室(下)を調節します。 


とくに冷え 
具合を変え 
たいとさに。 


最初は r 中」に設定されていまず。 


I ® を蔵室の場合(を凍室の場合は;令凍室ボタン） 

In 弱 、中-/ 


を蔵室 

の 




、中/ 強 

イ〇 〇 


冷蔵室 

の 




設定位置に合わせる 


ミ凡申たマ 

巧ぶ 7 T ： J 


弱 中 強 

► 0 ► 〇 ► 〇ド:〇 言* 〇 

押すごとにランプ （ 巧の 
点灯位置が移動 \ 


弱 中 強 

0 0 0 0 0 



巧 


W 



>現在の設定位置び 
点打します。 


全消な 


(お知らサ^ • チルドケース-野菜室は冷蔵室の温度調節、冷凍室(上)は冷凍室(下)の温度調節に合わせて 
変動します。 


温度の目な 



弱 

中 

強 

を蔵室 

[■中」より 
約3〜化高め 

約2〜巳む 

忡」より 
約2〜 3° C おめ 

を凍室(下） 

「中」より 

約一1抓 

忡」より 

約3で高め 

〜一20む 

約 3° C 低め 


周囲温度 30° C で、食品を入れずにドアを閉じ、温度び 
を定したとさの庫内のほぼ中央下寄りの温度。 


庫内温度を計るとき 

• ;令蔵庫用温度計をご和巧ください。 cr ^ 

ドア開閉や;令気の温度の影響を 
受けにくいため、食品温度に近 
い温度を示します。 

測定節囲：約一30で〜約30で 

• 一般の温度計の場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、 
約1 00 ml の水を入れた容器を置さ、感温部を水中 
に浸しておさます。 



微調節するとき _(9段階調節）- 

d ) 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン) 

①冷蔵室ボタンを巧しなび日、おいそぎ 
ボタンを3秒じ(上巧す 
-ランプ点な位置び r 中」に戻ります。 

③冷蔵室ボタンで設定位置に合わせる 

⑤已秒後ランプ消灯(設定完了） 

• 元に戻ずとさを同じち法でず。 




















































を凍き(下)を低温にずる 


低温ぶ康. -•冷ま室(下)でおこないます。 


おいしさを守りを;ま保存しまず。 




■90 曰たつと自動的に 
解除しまず。 


® * 運転中は、消費電力量が約10%をくなりまず。 

• 到達温度は約一23でです。 

(周囲温度3□で、食品なし、ドア開閉なしのとさ。ドア開閉頻度などのご使用状況や据え付け 
状態などによつて変動します） 


上手なホームフリージング術 （おいそぎを凍低温を凍 ( JEm )) 


"おいそざをま"で 


凍 S せる i 


• 新鮮な材料を。 

• 大きさ-厚みをそろえて。（下記） 
• ラップやポリ袋で密封。 

食品中のほとんどの水分びまる一 rc 
〜一 5° C の間をすばやく通過さはるこ 
とび上手な;令凍のコツです。 



"低温を凍で 


保巧^ゆっくり解凍 


日付けを入れて。 

2力月を目安に。 

冷まなをでち食品の 
品質は低下します。 



I チルドケースでゆつくり解;まを。 
電子レンジでは、慎围こ。 

とくに生ちのは、完全に溶かすと 
ラまみや栄養分び逃げてしまいます。 


再をまは要を意！ 

完全にをけてしまった 
食品は巧び冷凍しないで。 
味び落ち、衛生面でも 
よくありません。 



'可％ブ 





























































お手入れ 


本体や庫内に水をかけない 

【漏電 • 感電の原因】 


本体-付属品 



いったん抜い 
たら、曰分間は 
差し込まない。 
(故障の原因に 
なります） 


次のものは使わないでください。 

(表面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、割れの原因） 





シンナー 

ベンジン 

アルコール 


X 

樹脂を 
傷める 

お石けん アルカリ性、たわし 熱湯 むそれ 

みがき粉 弱アルカリ性ナイ□ンたわし （60 で のある 

のちの liLh ) ちの。 



藻 


中性洗剤を原液で使つたり、ふきとりび不十分だと、プラスチック部分 
び割れることびあります。 


月に1度 


I めるま湯か、ラすめた中性洗剤 
(を器用洗剤)を準備する。 


n 


• 中性洗剤を使った日必ず水ぶさをし、 
洗剤をふさとる。さらにからぶさする。 




本体 

柔日かい布でふく。 

付属品 

はずして柔日かいスポンジで洗い、 ^ 

乾燥させて取り付ける。(はずしかた 广19ペ-ジ) ) 

ドアパッキング 

ドアパッキング 

巧れると早く傷み(はずれ- 
破れ)、ドアの開閉に支障び 
出ます。 

こまめにお手入れを。（強く 
ふくと傷みの原因） 

-傷みびひどい場合は交換 
してください。 


チルドケー 
スの上の棚 
ははずせま 
せん。 



油'物 r 



1 

に:3 

- - 1 ! 



を蔵室- 
野菜室は 
念入りに。 


ドアパッキング 


脚まわり- 

年に1度胃®- 

床-壁面 

ほこりを長期間放置していると、 
壁などび変色することびあります。 

調節脚を回し、 

を蔵庫を移動させる。 



■調節脚/ 

②① 

移動用車輪 (4 輪） ベースカバー 

巧れ、ほこりを取り除く。 



電源プラグち 
忘れずに。 


® •めれぶさんは、かたく絞ってください。水分びすを間に入り、電気部品の故障の原因になります。 
•食用油び付いたらふきとってください。プラスチックび割れることびあります。 







































付属品のはずしかた 


①手前を持ち上げなび5 ②斜め下方向に倒し、 

図の位置まで引き出し、 取り出ず。 



手刖の突起 
まで。 


①手前を少し持ち上げて◎持ち上げてはずす。 
巧し&み、 





① 上側のケースを取り出す。 

② ドアを少し持ち上げさ日に引き出す。 

持ち上げすざるとドアびはずれます。 

③ 下側のケースを取り出す。 






I 食品を入れたまま、はずさない。（付属品やき品を落とし、けびの原因） 

I 電源を入れたまま長時間冷蔵室ドアを開けたままにしない。庫内灯部分び熱くなります。 
I プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えたりしない。（ひびや割れの原因） 

I ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シ U コーンオイル)を塗布しています。 

き品衛生法に適合していますので、ふさとらずにご使用ください。 


引き出し式ドアがはずれた5 


パッキング類がはずれた5 


I を;ま室(上）.製氷室 


I ち起をガイドにはめる 



突起 


ケース 


図は;ちま室(上） 


ガイド 
を;ま室(下）-野票室 

① レールの 巧をかける。 

ケース 



レール/ @持ち上げ押し込む。 

図は;令凍室(下） 


ドアパッキング 



(製氷室、冷凍室(上)(下)のみ） 

ヒレ 



ヒレ はめる 


引畫しケ—ス類 


























































お手入れ 


(〇づを) 


給水タンクは 

週に1度 

水アカや雑菌の発生 
を抑えるため 


給水タンク 


巧 


分解し、水または中性洗剤(食器用洗剤)を含ませたスポンジで水洗いする。 

膊白剤は注意書に従ってください） 

を水フィルターは… •洗剤.漂白剤を使わない。（フィルターへの付着、ミ舌性炭効果減少の原因) 

•折り曲げたり、棒などでつつかない。•ちみ洗いしない。 



•ミき水フィルターは通常3〜4年 
で交換してください。 

側 Tti □口 C 7 ベ-ジ ) ) 

■ミき水フィルターびなくてち製 
氷能力は変わりません。 


分解のしかた 

0給ホキャップをはずす 



フイルターおさえと 
ミき 水フイルターをはずす 

①横に倒してツメをはずす。 




バッキング 

の 溝は巧れ 

やすいので、 

ていねいに 

洗5。 


組み立てかたは、分解の逆の手順です。 


庫内なの交換 


0 電源プラグを抜く 

いったん巧いた日已分間は差し込まない。 
冷蔵庫に無理びかかります。 


0を蔵室の食品-棚類を取り出す 


庫内なカバーをはずす 

上側のくぼみに 
指を入れ、手前 
へ引いてはずす。 

庫内打 
カバー 


庫内なびゆるんでいないか、 

まず確認を。 

庫内灯をよくねじ込み、電源プラグを差 
し込む。 

それでち点灯しない場合は、0へ。 





庫内なを交換ずる 

•取り付け時は、最後までね 
じ込むこと。 


庫巧打' 



• 庫内'灯は指定の定格を使ラ。 

定格じ(外を使ラと乂災の原 
因になります。 

庫内灯はお買いあげの販売 
店でお巧めください。 

-庫内な種類：ガラス球あ式 T 20 
■□金 E -12 ' 1 10 V 1巳 W 
-庫内な個数：1コ 



庫内なカバーを 
取り付ける 

①下側を差しこみ、 
ちちのツメ (4 力 
所)を合わせる。 
③上側を巧込み、 
はめる。 


ジメ 

































































こんなとをは 


準備 


前後に動かずとさ 


運ぶとき 


長期間使わない 


屋外で保管しない 


停電 


製氷皿を空にし 
(下記)、電源プラグ 
を抜さ、アース線を 
はずす。 

移動直前で 
だいじよラぶ。 




ベースカバーをはずし、 
節脚を上げる。 



若 


調節脚 

(左も) 
回す 



通路に保護シートや 
毛布などを敷く。 
(床の傷付さを防ざます） 
蒸発皿(列か日は見えな 
い)か日水びこぼれる 
場合びあります。 


移動用車輪を使ラ。 

無理な移動や横方向への移動は、 
床を傷付けます。 


移動用ま輪 (前後左ち) 



H 

ひざで押さない。 

ドアび、へこむことが 

i 

あ0まず。 

、 ノ 


背面上と底面の移動用取っ手を持つ。 




I □-プなどで冷蔵庫を吊り下げない。 

冷蔵庫び落下するおそれびあります。 

' 横積みをしない。 

機械部(圧縮機など)の故障でをえなくなることびあります。 




製氷皿を空にする。 

(下試 


電源プラグを巧く。 


庫内を清掃し、2〜3曰 
ドアを開け乾燥させる。 
(においやカビを抑えるため） 



• 食品の追加保を、ドアの開閉を控えてください。 
• 再通電時は次のよラになります。 


[項目 

再通電時の状態^ 

製氷停止.留守節電.温度調節(微調節含む）’結露防止 ヒー 
ター 弱 

停電前の設定 
を保持 

おいそぎ冷ま-低温;令ま-おいそぎ製氷-製氷皿清掃 

動作を停止 



製氷皿を空にずる 


給水タンクを空に 
する。 



約4□秒後、ランプ 
び消えた5、 P 、 宁氷ケ 
ースの水、または氷 
を捨てる。 


こラしてくださし、 


こんなとさ 


その他 


移動/運搬 


21 









































冷蔵庫の側面び 

熱い Si 品而 


•をず室の奥にき品か落ちていませんか？ ►冷凍ケースをはずし食品を取り除 19 

いてください。 


食品や軟料が•冷凍室(上)で凍らせていませんか？ ►冷凍室(下)へ移してください。 9 

;まるのが遅い f 冷凍室(下)と比べ、ちま室(上)は、き品や飲料をまらせたり、アイスク I 」ームの保存’ 

.には適しません。を量の食品は;令凍室(下)でちすぐに凍りません。 . 


よぐをえない • 温度調即び「弱」 I しなつていませんか？ 


►「中」〜「強」にしてください。 

お庭を鬧にすると、;令蔵きのミ品旣高めに疏こと 
麻ります。その場合は;令蔵旣剛にしてください。 


I 周囲温度び高くありませんか？ 

I 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の 
暖気び当たっていませんか？ 


►熱源から離し、直射日光の当た日 
ない、風通しのよい場所へ据え付 
けて < ださい。 

[とくに暑りときは;な防び低下ずることびありまず。] 


' 周囲のすさ間を詰めていませんか？ 
I 熱い食品を入れていませんか？ 


►放熱用のすさ間をあけてください。 
► 冷ましてか日入れて < ださい。 


’食品を詰めすぎたり、を気の吹出 □ 
や吸込□をふさいでいませんか？ 


吹出□、吸込□の前をあけてくだ 
さい。 


' ドアをひんぱんに開けたり長時間 
開けたままにしていませんか？ 

I を品の袋などびはさまって半ドア 
になっていませんか？ 


►ドアの開閉を減日し、さちんと閉 
めて < ださい。 


16 


4 


4 

11 

9,11 


運転開始時、運転音(圧縮機 インパーターで強力に;令やすためです。なのときも音び大きくなります。 

の音)が大きい ( -,•食品の出し入れび多いとき•おいそぎ冷凍/製氷中 

夏場にをい j . 除雷運転 ( 1日]回程度)終了直後 


こんなとを もしかした5 こうしてください 


全くをえない•操作パネルの温度調節用ランプの点な►店頭展示用の設定を解除してくだ 25 

位置び、な々と移動していませんか？ さい。 


r ヒューン」「ウイーン」 冷気やを却装置を効率的に制御するため、とさどさフアンの風切り音や 

r ゴ□ゴ□…」 モーターの回転音びすることびあります。 


「ピピッ」「ピピピッ…」 

ドア閉め忘れ防止ブヴーです。半ドアになっていないか確認ください。 

ラなるよラな機械音 
(20 〜30秒） 

自動製氷機び離氷や給水をする音です。 

給水タンクび空のときち約2時間ごとに音びすることびあります。 


r ボコボコ」 r ジュッ」 冷媒び流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」などち。 


r バキッ」 r ボコッ」、 
プラスチックのさしみ音 


ドアの開閉や冷却により、庫内温度び変化すると部品びきしみ、音び 
します。静かな場所では大きく聞こえることびあります。 


Xy R 曰]江ク修職 II やお問い合ねせの前に、 

■ もう-度お調べください。 


次の症状は異常ではありません 


感 

ミ 

ミ 

感 

〇 

〇 - R ~" レ 

内ラめす $ 
庫にたまがま 
'部るりすり 
で内5あまあ 
と、ても如は 
こはつと感^ 
すのなこ K に 


出いこる 

へ熱おな 

側びをに 

外励說ぃ 

を側が日 

熱。びく 

のすプ 。 C 

内まィ巧 

肩し ノ) 

、てた 

はしれ K 

庫やま約ま'瓣 

蔵冷込、圃邮 

冷をめで側部 


熱る 
〇す 

な乂 

か発 

めび 

た装 

の塗 

製の 

鉄面 

び表 

面や 

表材 

、熱 


音について 


冷え具合について 






























かがでさるの 
が遅い 



自動製氷を再開させた直後ではな 
いですか？ 

給水タンクに水を入れた直後では 
ないですか？ 


氷びでをるまで約別寺間お待ちください。12,14 


•給水タンクにお手入れ時の洗剤類び ► 洗剤類は、よくすすいでください。 20 
残っていませんか？ ミき水フィルターに洗剤類を使った 

ら交換してください。 


• 長期間 P 、 宁氷すると、食品のにおいび氷に移ることびあります。 


かに気ちや白い •ミネラル分のをい水で製氷すると、白い部分やにごりびできることびあり、一 
部分、にごりび 水に入れると、白い浮遊物に見えることびありますび、書はありません。 

ある 水道水でち S ネラル分びをい場合は同じです。 

•自動製氷機で透明氷はでさません。透明度合いは手動式の製氷皿と同じ程 一 

度です。 


製氷皿の清掃 •貯氷ケースび満氷ではないですか？ ►清掃は貯氷ケースを空にして、給水 14 
をしてち動作 き品やシャベルび入っていませんか？ タンクに水を入れておこなってくだ 

しない •給水タンクに水び入っていますか？ さい。 


•自動製氷を再開させた直後ではな ►約 30 分後にもう一度操作してください。14 
しですか？ 再開直後はノ（イプび凍結している場’ 

合びあります。 


かが小さい 
なくなつている 
つながつている 
突起ができる 


突起 



ドアをひんはんに開けたり、 

長時間開けたままにしていませんか？ 


ドアの開閉を減らし、さちんと閉 
めて < ださい。 


水を補給する前後などは、ルさな氷びできたり、氷びつなびったりすることびあります。 
長期間貯氷すると、氷び自然にルさくなったり、丸くなることびあります。 

巧一な氷を作るため、製氷皿に水路を設けています。 

この水路びつなびったり、氷の突超として残ったりします。つなびっている氷 
は、シャベルで離してください。 


化がにおラ • ミき水フイルターの交換時期ではあり 
ませんか？ 


► 3〜4年を目安にミき水フィルターを 7,20 
交換してください。 


•給水タンクの水びちかつたり、にお►給水タンクの水は]週間ごとに交 
いびありませんか？ 換してください。 


13 


をえや製氷の具合び悪いときは、 
一度電源プラグを巧さ、己分後に 
差し込んで様子を見てください。 


け 


こんなとを 


氷がでさない 


もしかした5 こうしてください 


参照 

ページ 


• 給水タンクのセツトび不十分でな 
いですか？ 


さちんと奥まで巧し込んでください。13 


目宁氷ケースにシヤべ j レや食品を入 
れていませんか？ 

製氷停止ランプび点灯していませ 
んか？ 


食品は冷凍室へ移し、シャベルは 
所定の位置に置いてください。 


製氷停止/清掃ボタンを巧して、製 
氷を再開させてください。 


氷び貯氷ケースの奥側に 
たまっていませんか？ 



検失日レバ- 
満氷 


’氷は手前へ 
ならして 
ください。 


12 


14 


12 


上記の項目にあてはまらなければ 


製氷皿清掃し、正常に動くか確認 14 

してください。 


解は氷 
プを'。 
ィ昏めす 
バ水たま 
る給いり 
よたなか 
にましか 
I 、をび 
夕め作間 
I た動時 
ヒぅ水で 
はな給ま 
後こはる 
直おにを 
開をぐで 
再凍すび 


か(製氷)について 































-ドア側の食品、市販のポケットなど 
の状態を確認してください。 



ドアを閉めると 
他のドアび開く 


閉めたとさの風圧で一瞬開くことびあります。 


ドアの閉まり ►左ちの調節脚を出し、冷蔵庫を背面側にかし I I /調節脚を出す 4 

が悪い 傾けてください。 山 


ずべてのドア 
を閉めてち 
電子音が 
止まらない 


' ドア閉め忘れ防止ブヴーの故障です。修理を依頼してください。 


電子音を一時的に消ず方法 

冷蔵室ボタンと冷凍室ボタンを同時に3秒 
iU 上 巧す。（約2曰たつと再び鳴り始めます） 


^ 福 


を凍室ドアを 
開けるとさに 
こずれる音が 
ずる 


• □-ラーに 付いた 
水滴び凍っていま 
せんか？ □— ラー 

レール 



数回開閉してください。 


• P 、 宁氷ケースの防音シートびはずれて ► 防音シートを取り付けてください。 7 

いませんか？ [シ-卜びないと氷の落ちる音び大きくなります。] 


を;ま室ドアに • 冷凍室の奥に食品び落ちていてドア 
霜が付 < び閉まらな<なっていませんか？ 


冷凍ケースをはずし食品を取り除い 19 
てください。 


気になる 
音がずる 


冷蔵庫び壁に当たり、響いていませんか？ 

据え付けび悪くびたついていませんか？ 

香? ts 皆£おしぶし佩に据ぇ付 > 据ぇ付け状態を確認してくださぃ。 

周囲にちのび落ちていませんか？ 

ベースカ J (一びはずれていませんか？ 


4 


• 水効のをい食品をラップせずに入れ►ラップしてください。 
ていませんか？ 


• ドアをひんぱんに開けたり、食品の ►ドアの開閉を減日し、きちんと閉め 一 
袋などびはさまっていませんか？ てください。 


•ドアパッキングび傷んでいませんか？ ►販売店に部品交換をご相談ください。一 
•雨の曰など湿度び高いとさは、本体やドアに露び付くことびあります。 一 

•野菜室は多量の葉野菜を入れると、くちりや露び付くことびあります。 一 

(とくに高湿度に保っているため） 


故障かな7 


(〇づを) 


露がついた！5 
乾いた巧でふき 
とって。 

(霜は湿った巧で） 



こんなとさ 


庫がや庫内に 
露や霜が付< 


ちしかしたら 


►►► こラして<ださい 


参照 

ぺージ 


結露防止弱ランプび点灯していませ 
んか？ 


► 湿度び高いとさは留守節電ボタンを己秒 11 

(上押し、ランプを消なさせてください。 


市理つ 
、整た 
品が当？ 
食卜にか 
たッ棚ん 
しケびせ 
出ポスま 
みの-い 
は販ケて 


ドアについて 


音について 


露や霜について 

























おいそざ(を 
巧/製か)がで 
さない 


I おいそぎ冷凍(製氷)のランプび点巧し►動作中の運転を中止させるか、終了13,15 
ていませんか？ するのを待ってください。 

[同時に動作でさません。] 

>製氷停止ランプび点なしていませんか？ ►製氷ボタンを巧し、製氷を再開させ 14 

てください。 


を蔵室や 
野菜室の 
食品がまる 

♦水気のをいを品を吹出口近くに置い ► 凍りやすい食品を最上段や棚の奥に 
ていませんか？ 置かないでください。 

9 

•温度調節び「強」になっていませんか？ ► 「中」にしてください。 

■冷凍室び「強」のとさは;令蔵室や ■ 

.野菜室ち;令えすぎることびあります。_ 

16 

•周囲温度び低いと(已むじ(下)、温度調節「弱」でも食品び凍ることびあります。 

— 

庫内のにおい 
が気になる 

•においの強いを品をラップしないで ► ラップ•容器で密封することをおす 

入れたり長期間保をしていませんか？ すめします。 

■ においび移りやすい一牛 a ■ 豆腐など — 

. においを移しやすい^らっきょラ-たくあん-ぎょうざなど. 



>長期間を蔵庫の電源を切つていま 
せんでしたか？ 


►再通電し、様テを見てください。 

[ 庫内び;令えるにしたびい、においはミ肖えていきます。] 

ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはでさません。 

また野菜室は直接を気び出入りしないので脱臭されません。 


表紙 


ながめれて •冷蔵庫を傾けたり、移動させたり 

いる していませんか？ 

• ドアパッキングび傷んでいませんか？ 


►移動時は、保護シートを敷いてください。21 
[:端勵舰)識鹏、日7枕に肺ることびあります。] 

► ドアパッキングの交換を販売店に 一 

ご相談ください。 

傷んでいると庫内の霜び増え、蒸発皿] 

か5水びあふれるためです。 


野菜がすぐに •乾燥しやすい野菜をそのまま保存 
乾燥ずる していませんか？ 


ラップしてください。 


9 


部品や庫内に 
スジがある、穴がある、 
<ぼみがある 


I 生産上の不良ではありません。 



樹脂な料の合流箇所や金型の接合 
部び、スジのよラに残ったちの 


断熱な発泡工程に必要な巧 
(すべてのドアに数力所ずつ） 



樹脂材料の収縮により 
でさる<ぼみ 


ミ品度調節ランプが同時に 
点滅した 

弱 中 強 

ミミミミ Oj ミ 


I 放熱用フアンモータ(外か日は見えません)の故障です。 

修理を依頼してください。 

-冷却運転は続けますび、冷えび悪くなる場合びあります。 
•修理び終わるまで、表示は戻りません。温度調節は巧能です。 


温度調節ランプの点な位置 
び;欠々と移動している 


弱 


中 


強 


店頭展示用設定になっています。解除してください。 

店頭展示用設定解除方法 ^ 

冷蔵室と製氷室のドアを開けて、 

おいそぎボタンを已秒じ(上巧す。 


るま製化 


け' ■ ■ ■ 

ピーピーピ— 



http://www.sharp.co.ip/support/refrigerator 


そ 

の 

他 


もしかしたら 


►►► こラして<ださい 


参照 

ぺージ 


こんなとさ 


操作パネル表示 


羊しくはホームぺージにち記載しています。 







































保証とア フターヴー ビス 


修理を依頼されるとさは 



1 「故障かな？」 ( 。2~25 ページ) )を 
調べて < ださい。 

2 それでを異常びあるとさは使用を 
やめて、必ず電源プラグを巧いて 
ください。 


9お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。 

f • 品名：;令凍冷蔵庫 • あ名：（保証書に記載のあ名） 

• お買いあげ日(年月日） • 故障の状態俱体的に） 

•ご住所(付近の目印ち合わせてお知らせ < ださい） 

• お名前 ■ 電話番号 • ご訪問希望曰 


保証書(別添） 

_ J 

■保証書は「お買いあげ曰-販売店名」などの記入 
をお確かめのラえ、販売店か日受け取ってくだ 
さい。保証書は、内容をよくお読みの後、大切 
に保をしてください。 

•保証期間…お買いあげの日か日1年間でず。 

ただし、；欠の部品のみ已年間です。 

• 放熱器(凝縮器） • 圧縮機 • 毛細管 • 冷ま口器 
•配管•冷気循環用フアンモータ 
•放熱用フアンモータ 

保証期間中でち有料になることびありますので、 
保証書をよくお読みくださし、。 

(温泉地区の硫化ガスによるガス害など） 

なお、 食品の補償など製品の修理む列の保証は、 
いたしかねまず。 

■本品は家庭用を蔵庫です。 巧のよラな場合の製 

品の故障、入れた物品の補償はいたしかねます。 
• を品(外のちのを入れた場合 
•業務用に使用した場合 


保証期間が過ざているときは 

修理すれば使巧でさる場合には、ご希望により有料で 
修理させていたださます。 


修理料金のしくみ 


修理料金は、技術料' 部品代' 出張料などで構成されてい 
ます。 


ほ術料 

故障した製品を正常に修復するたがの料金です。 

部品巧 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術をを派遣する場合の料金です。 


廃棄時のご注意 


2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様び 
ご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集- 
運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象 
品を販売店や巿町村へ適正に引さミ度すことび巧め5れ 
ています。 


補修用性能部品の保有期間 

_ y 

• 当社は、を凍を蔵庫の補修用性能部品を製品の 
製造な切後、9年保有しています。 

• 補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 


保証期間中 

_ J 

■修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従つて販売店び修理させてい 
たださます。 


便利メモ 


お客様へ'''お買いあげ曰-販売店名を記入される 


と便利です。 


お買いあげ曰 

販売店名 

年月 曰 

電話 （ 

) - 


長期ご使用の場合は;ち蔵庫の点検を! 

こんなを状はありませんか？ 

■電源コードやプラグび異常に熱くなる。 
■電源コードにミ买いキズや変形びある。 

• さわるとピ1」ピリ電気を感じる。 

■コゲ臭いにおいびしたり、建転中に異常 
な音やお動びする。 

■その他の異常や故障びある。 


故障や事故の防止のため、使巧を中止し電 
\源プラグをコンセントから巧さ、必ず販売 
n / 店にご依頼ください。なお、点検-修理に 
^要する費用は販売店に、ご相談ください。 


• 左記症状びなくても、お買いあげ後己年程 
度たちましたら、ま全のためや能力低下を 
防ぐため、点検をおすすめします。点検費 
用については販売店にご相談ください。 


愛情点検 


の 
















































お客様ご相談窓口のご案内 


■ よくあるご質問などはパソ〕ンから検索できます。 http://www.sharp.co.jp/support/ 


修理-巧いかた-お手入れ-お貢い物などのご相談-ご依頼、および万一、敦品による事巧ぴ発生 
した場合は、 お胃いぁばの販売店 、または 下記窓□ にお巧い合わせください。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないよラにおかけください。 

FAX 送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 


厄 使用方法•お買し、物相談 など\ 


【お客様相談センター】 


雨 


0120 -078 • 178 

携帯電話- PHS からちご利用いただけまず。 


I 受付時間 I •月曜〜±曜: 9:00〜18:00 
-^♦日曜祝日： 9:0日〜17:00 

(年末年始を除く） 


■ IP 電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 


電話 

ファックス 

0色-色792 - 1百82 

06- 6792 -已993 

〒日81 -8 日8已大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 


値 

函 

ii.tiaaawwM 


修理のご相談など 


【修理相談センター】（沖縄地区を除く） 


0120 -02 - 4649 

携帯電話- PHS からちご利用いただけまず。 


※广持込修理」 r 部品購入」をご希望のちは、下記の〈捕足〉をご覧ください。 


I 〈 IP 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は- 


巧付時聞 I♦月曜〜±曜: 9:00〜20:00 
♦日曜祝日： 9:00〜17:00 

(年末年始を除く） 



IP 電話 

ファックス 

東日本地区 

043 - 299 - 38 巨 3 

043 - 299 - 38 色 5 

西日本地区 

0 巨-巨 7 白吕-已己 11 

0 己-己 792 -3221 

沖縄地区 

「那覇サービスセンター」0曰8 - 861 - 08巨巨旧〜お 9:00 〜 1 7 : 40 ) 


巧補足 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でも承っておりまず。 

■受付時間 * 月曜〜±曙： 日:00 〜 17:40 (祝日など弊社休日を除く） 

[但し、巧縄地区〕は…… * 月曜〜金曜： 日:00〜17:40 (祝日など弊社休日を除く） 


>金沢サ-ビスセンタ-: 076 - 249 - 2434 
干921 -8801 石 j 11郡野々市の御経塚 4- 103 




>ま巧サ-ビスセンタ-: 075 - 672 - 2378 

〒巨01 -8 102京都巿南区上鳥羽管田町48 
>大 R 反テクニカルセンタ-: 0巨-巨794 -已611 
干 547-8510 大阪市平野圆膜南 3-7- 1日 
•限巧トビスセンタ-: 06 - 6422 - 04已已 
〒巨日 1-09 召1 尼崎市猎名寺3-2-1。 


» Jh 胃サ—ビスセンタ-: 082-874-8149 
干 731-01 13広島市安佐南区西原 2-13-4 


■叫日叫 

>胃サ—ビスセンタ-: 087 - 823 - 49 J 
干7巨 0-00 巨已高松市朝日町 [6-2 -吕 


»福岡サ-ビスセンタ-: 092 - 572 - 46已2 
干81 2-0 目邑1福岡市博を区井相田 2-12-1 


•那覇ト ビスセンタ-: 098-861 
干900 -0002 那覇巿曙 2-10-1 


08色色 



村！ 幌トビスセンタ-: 011 - 641 - 4巨 S 已 
干063 -0 S 0 1化幌市西区二十四軒1条 7-3- 17 


仙 台サ-ビスセンタ-: 022 -288 -白142 
干 984-0002 仙台巿若林区卸の東 3- 1 -27 


宇巧言サ-ビスセンタ-: 028 - 637 -1179 

干 320 -0833 宇都宮巿不動前 4-2-41 
さいた まサ-ビスセンタ-: 048-已巨 6-7 日 S 7 
f 331-0812 さいたま市：]腔宮原の 2-1 日7-吕 
東まま トビスセンタ-: 03 -已己犯- 776已 
fl 14-0013 東京都化区東田端 2-13- 17 
を 摩サ-ビスセンタ-: 042 -百48 -1391 
干 190 -00 吕3 立川市柴崎の 6-1 日-17 
千萬^おサ-ビスセンタ"： 043-吕9白-8840 
f 261-8520 干葉市 美お 区中 瀬 1-9 -吕 
^ ' M サ-ビスセンタ-: 04已- 7已3 - 4巨47 
f 235-0036 横ち巿磯テ区中原 1-2-23 


静岡サ-ビスセンタ-: 0已4 -344-5781 

干424-日日67静岡巿清水区鳥あ1 170-1 
を古屋 トビスセンタ-: 052 - 332 - 2623 
干4己 4-001 1名ち屋市中 jll 区山王3•己-己 


•巧な地*電話番号-受付時間などについては、変更になることがありまず。 （2009.06) 




























































































エコロジー クラスで いきましょう。シャープ。 

:令;ま;令蔵庫 


上手に使って、もっとちっとエコ□ジークラス。 



◎できるだけずき間をあけて据え付ける！ 
◎直射日光やガスコン□か 5 遠ざけて！ 


◎ドアの開閉はでさるだけすばや<! 
◎よく;令ましてか 5 ! 

◎詰め込みずぎない！ 



仕様 


電源定格電圧-定格周波数 

1 00 V . 已 0/60 HZ 共用 

電動機の定格消費電力 ( W ) 

100 

電熱装置の定格消費電力 ( W ) 

155 

消費電力量 

冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示 

外形寸法 ( mm )* 1 

幅 

600 

奥行 

641 

高さ 

1795 

質量（重量） ( kg ) 

72 

定格内容積山） 

全内容積 

411 

冷蔵室 

200 

冷凍室(上） 

S 6[ l 曰] 

冷凍室(下） 

90に 8] 

製氷室 

] 引引 

野菜室 

77[已 1] 


冷凍室の性能 （冷凍室の性能は JIS C 日日07で規定しています） 



冷凍室(上） 

冷凍室(下） ) 

性能を表す記号 

(UK ツースター) 

C ：1 ***J { フォースター） 

;令ま室内の負荷(を品)温度 

- 12で政下 

-18で政下（則 

巿販;令凍食品の巧を期間の目ま 

約1力月 

約3力月 J 


《1調節脚-八ンドルを含まない。 

(家庭用品品質表 TJX まによる） 

《2定格內容積は、棚やケースなど(冷やず機 
能に影響がな <、工具を使わずにはずせる 
庫內部品)をはずした状態で算出したをの 
です 。 （JIS C 9801による） 

この定格內容積には、食品収納スペースと 
冷気循環スペースが含まれます。 

冷凍室-製氷室-野菓室(引を出し式貯蔵 
室)には、 [] 内に食品収納スペースの 
目安を表示しています。 

■除霜運転について 

冷蔵庫内の霜は定期的に溶かされ、蒸発皿(外 
からは見えない)にたまり、圧縮機などの熱で 
蒸発します。 


※フォースター冷凍室では、定格内容積10日 L 
当たり4.己 kg 政上の食品を24時間政内に、 
一] 8む私下にを凍でさます。 


みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会） 




■再資源化のため、おちなプラスチック部品には材料名を表示しています。 

• この取扱説明書は再生紙および、大豆油インキを使用しています。 

急 

PRINTED WITH 

SOYINK 





「よくあるご質亂 r メールでのお問い合わせ」 
などはホームページをご活用<ださい。 


►►► 


シャープヴポートぺージ 
http://www.sharp.co.jp/support/ 


使用方法 


お買い物相談など 

麻;おお;段: 

^.0120-078-178 


— 修 

■ 


■ IP 電話などか5フリーダイヤルサービスをご利巧いただけない場合は、 
取扱説明書27ページをご覧ください。 


i 旨 


•月曜〜±曜： 9:00〜18:00 
(年末年始を除く） 


•日曜 • 祝日：9:00〜17:00 


修理のご相談など 


I 中 41= hi を • な ■ 

屬0120 - 02 - 4649 


I 〈 IP 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区のち> は、 
取扱訝明書27ページをご覧 < ださい。 


受は•月曜〜±曜:9:00〜20 :〇〇 参日曜•祝日：9:00〜17:00 
時巧（年末年始を除く） 


シャープ株式会社 

本 社〒已4日-8日22大阪市阿倍野区長池町22番22号 

健康 • 尉!システム事業本部〒己8 ] -8 已8已大阪府 y V 尾市北亀井町 3 T 目1番72号 


冷凍冷蔵庫 WJ - ES 41 W 


取扱説明書 


28 


TINS 」 巳13白 C 巳 RZ ] 白 CH ① 
























































































